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in  Reihe   und   stellt  auf Resonanz  fur  die Grundwelle   ein.    Man hat dann
a>a=-±-9
coL
worin   a>L   durch Strom-  und Spannungsmessung   geniigend   genau bestimmt werden kann.
38. Graphische Darstellung von mehrwelligen Stromen.
Die Verwendung der Vektordiagramme bietet bei den Wechsel-stromproblemen so viele Vorteile, daB man sie auch bei mehrwelligen Stromen verwendet. Es soil nun untersuoht werden, welchen Fehler man hierbei begeht, und wann die graphische Darstellung genau ist. Nach Seite 89 Gl. 108 ist die Leistung eines mehrwelligen Stromes
Diese Leistung kann nicht direkt durch das Produkt der Effektiv-werte von Strom und Spannung der resultierenden Kurven aus-gedriickt werden.
Ersetzt man die mehrwellige Spannung P durch. eine einwellige Spannung von gleichem Effektivwerfc, und ebenso den mehrwelligen Strom J durch einen einwelligen vom gleichen Effektivwert, so kann die Leistung auch geschrieben werden
N = PJ cos cp .
Hierin ist P die aquivalente Sinusspannung, J der aqui-valente Sinusstrom, coscp der Leistungsfaktor.
Mit diesen GroBen rechnet man in der Praxis gewohnlich und tragt J gegen P unter dem Winkel cp im Diagramm auf.
Es ist dann
P
_=z der resultierende Scheinwiderstand , »/
~\J            ID r*r\Q ff\
~ = - -~-!~ — R der resultierende Wirkwiderstand, J           J

2 = X der resultierende Blindwiderstand.
I)iese GroBen, die sich somit stets durch Messung der Effektiv-werte von Strom und Spannung und der Leistung ermitteln lassen, sind von der Kurvenform mehr oder weniger abhangig.
Der Wirkwiderstand weicht vom Ohmschen Widerstand im all-gemeinen ab, weil bei hohen Periodenzahlen der Strom sich un-gieichmaBig iiber den Querschnitt verteilt, was einer Erhohung desn bei Hochfrequenzgeneratoren fiir drahtiose Telegraphic angewendet.
